EDWARD WINDAKIEWICZ. 


O. k. Starszy hadca górniczy 


przeżywszy lat 49 utracił życie w skutek pożaru w Sa- 
linach bocheńskich, dnia 3. Stycznia 1876 r. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi i bracia zmarłego, zapraszają znajomych 
i pobożną publiczność na obchód pogrzebowy, który odbędzie się w Wieliczce 


we Środę dnia 5. b. m. po południu. 


Bochnia, dnia 4. Stycznia 1876 r. 


